1,46 OW 


1,46 OW 


1,46 OW 


1,46 OW 


1,410 W 


1,430 W 


1,410 W 


1,430 W 


グリル 


1,410 W 


1,430 W 


1,410 W 


1,430 W 


発売年度 


2010年度 


2009年度 


AX-PX1 



※写真は AX-PX1-R です。 


AX-GX1 



※写真は AX-GX1-W です。 


AX-X2 



※写真は AX-MX1-S です。 


麵 


※写真は AX-X2-R です。 


AX-G1 



※写真は AX-G1-N です。 


AX-M1 




※写真は AX-M1-G です。 


R (レッドを） 
W (ホワイトを） 


R (レッドを） 
W (ホワイトを） 


R (レッドを） 

W (ホワイトを） 
S (シルバーを） 


R (レッドを） 

S (シルバーを） 


R (レッド系） 

N け—ルドを） 


R (レッドを） 
W (ホワイトを） 
G (グリーンを） 


総庫内容量 

※総庫内容量とは J にの規定に 
基づいて算出された容量の 
ことです。 


30L L 2段調理 


2段調理 


26L L 1段調理 


I 2段調理|| 


30L 2段調理I 


26L 


[ 1段調理 I 


省エネ設計 


•省エネ基準達成 
•待機時消費電カゼロ 
•電源オートオフ機構 


•省エネ基準達成 
’待機時消費電カゼロ 
’電源オートオフ機構 


I省エネ基準達成 
’待機時消費電カゼロ 
’電源オートオフ機構 


•省エネ基準達成 
•待機時消費電カゼロ 
•電源オートオフ機構 


•省エネ基準達成 
•待機時消費電カゼロ 
•電源オートオフ機構 


I省エネ基準達成 
’待機時消費電カゼロ 
’電源オートオフ機構 


レンジ出力 


100 0W-600W-500W-200W 
(1 00 0W での連続運転時間は約3分) 


100 0W-600W-500W-200W 
(1000W での連続運転時間は約3分） 


100 0W-600W-500W-200W 
(1 00 0W での連続運転時間は約3分） 


100 0W-600W-500W-200W 
(1 00 0W での連続運転時間は約10分) 


100 0W-600W-500W-200W 
(1 00 0W での連続運転時間は約10分) 


100 0W-600W-500W-200W 
(1 00 0W での連続運転時間は約10分) 


オーブン温度調節範囲 


発醉 (30.35.40.45°C) 
オーブン100〜 250°C 


発醉 (30.35.40.45°C) 
才ーブン100〜 250°C 


発醉 (35.40 .斗ちで） 
オーブン100〜 250°C 


発醉 (30.35.40.45°C) 
オーブン100〜 250°C 


発酵 (30.35.40.45°C) 
オーブン100〜 250°C 


発酵 (35’40’45°C) 
オーブン100〜 250°C 


I -乂卜 


自動 


手動 


手動 


自動 


自動 


手動 


自動メニュー数 


293メニュー 

(クックブック372メニュー） 


136 メニュー 

(クックブック232メニュ ー） 


71 メニュー 

(クックブック97 メニュー） 


288メニュ ー 

(クックブック381メニュ ー） 


118メニュー 

(クックブック233メニュ ー） 


42 メニュ ー 

(クックブック78 メニュー） 


液晶表示サイズ 


4.3 型 


3.0 型 


3.5 型 


2.7 型 


2.4 型 


カラー 表示 


タツチパネル 


水タンク容量 


約900 mL 


約 600mL 


約 430mL 


約 900m L 


約 600mL 


約 430mL 


水タンク抗菌処理 


付属の角皿サイズ 


358mm x 342 mm 

※角皿をセットした場合の天面までの 
高さについては、「こちら1をご覧くだ 
さい。 


358mm X 304 mm 

※角皿をセットした場合の天面までの 
高さについては、「こちら1をご覧くだ 
さい。 


※角皿をセットした場合の天面までの 
高さについては、「こちら1をご覧くだ 
さい。 


※角皿をセットした場合の天面までの 
高さについては、「こちら1东ご覧〈ださ 
し、。 


※角皿をセットした場合の天面までの 
高さについては、「こちら1をご覧〈だ 
さい。 


※角皿をセットした場合の天面までの 
高さについては、「こちら1をご覧<だ 
さい。 


角皿2枚、調理網、 
ミトン (1 絹)、 

取扱説明書兼クックブック 


角皿2枚、調理網、 
ミトン (1 絹)、 

取お説明書兼クックブック 


角皿、調理網、 
取扱説明書兼クックブック 


角皿2枚、調理網、 

ご使用ガイド、ミトン (1 絹)、 
取お説明書兼クックブック 


角皿2枚、調理網、 
ミトン (1 組)、 

取扱説明書兼クックブック 


角皿、調理網、 
取扱説明書兼クックブック 


電源コードの長さ 


約 1.4m 


約 1'4m 


約 1.4m 


約 1.4m 


約 1.4m 


約 1.4m 


庫内有効寸法図 
(加熱室有効寸法） 



と* 底 345 mm 


，巧 巧き 
330mm 


高さ 240 mm 






質量 


約 24kg 


約 24kg 


約 20kg 


約 24kg 


約 25kg 


約 20kg 


^755十5巧 


外形寸法図 
(単位: mm) 


を 0G 


0(勇ちダクト部さむ） 
440成诗含む 490) 

※設置について〈わし〈は、「 こちら 1 


7qn-f5254 ィ 

" 143已(ち気ダクト能む） 



740卡520 


475瓜诗きむ 525) 

※設置について〈わしくは、「 こちら 1 


シ r 

1400(ち気ダクト部含む） 
卜480成诗含む 495) 


— 74 がが日 

一つ!僅耐ゥ蝴靴 



※設置についてくわしくは、「 こちら 1 


日椒神きむ4日の 

※設置についてくわしくは、「 こちら 1 


レ 775十の日*バ 


f 4 巧 ( fe っモきむ 百3か 

※設置についてくわしくは、「 こちら 1 


,^740 

1 400巧がか齡む） 
ド^ 45日(。つ；ろだ4 目 己} 

※設置について〈わし〈は、「 こちら ] 


定格電圧 


定格周波数 


50Hz/60Hz 共用（ヘルツフリー） 


50Hz/60Hz 共用（ヘルツフリー） 


50Hz/60Hz 共用（ヘルツフリ ー） 


50Hz/60Hz 共用（ヘルツフリー） 


50Hz/60Hz 共用（ヘルツフリ ー） 


50Hz/60Hz 共用（ヘルツフリ ー） 


ジづ 

ン - 

レ ~ -1^ 

格費力 
定消電 















































































































